Liebestraum 


Strumming: jmjm 


Ab C7 F7 Bb7 Eb7 Ab 

In einem Liebestraum bin ich mit dir versunken, wir träumen ans Ende der Zeit. 

C7 F7 Bb7 Eb7 Ab 

In unserm Liebestraum, wir träumen liebestrunken, dass die Liebe für immer bleibt. 

Dbm Ab Fm C 

Kein Schicksal kann uns trennen, kein Feuer uns verbrennen, 

Am E Em Dbm Eb7 

die Glut in unsrer Liebe ist nun ent- facht, Tag und Nacht, Nacht und Tag 

Dbm 

ich dir sag, du sagst mir: es ist wahr, du bist da, wunderbar. 

Eb7 Ab7 Eb7 Eb 

B Eb A Ab7 Db7 Gb7 B 

In einem Liebestraum bin ich mit dir versunken, wir träumen zusammen ans Ende der Zeit. 

Eb7 A7 Ab C G G7 C 

In unserm Lie-bestraum, wirträumen liebestrunken, die Liebe für immer bleibt. 

Fm C Am E Ab7 

Kein Schicksal kann uns trennen, kein Feuer uns verbrennen, nein, 

Db7 Gb7 B7 E 

die Glut in unsrer Liebe, entfacht, nun in uns für immer verbleibt. 

Ab7 Dm Db7 Bb7 Bm7 

Sie glimmt am Tag, sie glüht bei Nacht, daraus wird dann Feuer, 

B7 Eb7 Bb7 Eb7 

entfacht in uns das Verlangen, gefangen sind wir in unserem heißen Begehren, 


solch ein Begehren, noch und noch... 

Eb Eb5 

Ab C C7 F7 Bb7 Eb7 Ab 

In einem Liebestraum bin ich mit dir versunken, wir träumen ans Ende der Zeit 
C7 F Eb7 Dm7 Dbm7 Cm7 

In unserm Liebestraum, wirträumen liebestrunken, in unserm Traum versunken, 
Bm B7 Bm7 Eb7 Ab 

träumen wir liebestrunken, die Liebe für immer bleibt. 
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